TADEUSZ 


EREZNICK! 


MGR INZ. ARCHITEKT 


ABSOLWENT WYDZIALU ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 
CZLONEK SARP 
NIEZAWODNY PRZYJACIEL 


przezywszy lat 74, zmarl nagle dnia 15 wrzesnia 1993 r. 


MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmarlym odprawiona 
zostanie w poniedzialek dnia 21 wrzeSnia 1998 r. o godz. 9.40 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA z SYNEM, RODZINA i PRZYJACIELE 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


